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माई दिल्ली , मंगलवार, जनवरी 19, 1988/पौष 29, 1909 
NEW DELHI, TUESDAY, JANUARY 19, 1988/PAUSA 29 , 1909 


इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन केप में 

रता पा सके 
Separate Paging is given to this part in order that li diay be filed as a 

separate compilation 
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तारीख से दो वर्ष होगी , मिलकर बनेगी, अर्थात् :- - 


उद्योग मन्त्रालय 
( औद्योगिक विकास विभाग ) 
नई दिल्ली , 19 जनवरी, 1988 


उपकरण उद्योग विकास परिषद् 


प्रादेश 


1. ग . एन . शेषगिरी , 

अपर सचिव , इलैक्ट्रानिक विभाग , 
पुष्प भवन, खानपुर मार्ग, नई 
दिल्ली - 110062 


का . मा , 111( अ ) : - केन्द्रीय सरकार , विकास परिषद 
( प्रक्रियात्मक ) नियम , 1952 के नियम 2, 4 और 5 के 
साथ पठित उद्योग ( विकास और विनियमन ) अधिनियम , 
1951 ( 1951 का 65 ) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए, औद्योगिक उपकरणों और वैज्ञानिक 
उपकरणों का विनिर्माण और उत्पादन करने में लगे हुए 
मनुतषित उद्योग के लिये विकास परिषद् की स्थापना इस 
प्रवेश के भारत के राजपद में प्रकाशन की तारीख से 
करती है । 


2. श्री के वासुदेवन , 

अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक , 
इंस्ट्र मेंटेशन लिमिटेड , कोटा 


सबल 


3. भी भार . डी . बर्मा, 


उक्त विकास परिषद् निम्नलिखित सदस्यों से, जिनकी 
नियुक्ति की अवधि इस पादेश के राजपत्र में प्रकाशन की 


मैसर्स टेपलर इंस्ट्र मेंट के . ( इंडिया ) 
लिमिटेर, 14, मथुरा मार्ग , 
परीवाबाय - 121003 . . 


168GI/ B8 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . ( i )] 


. 


A 


A 


. 4. श्री एष , सी . वर्मा, अध्यक्ष 

मैसर्स एसोसिएटेड इंस्ट्रमेंट्स मैनुफैक्चरर्स , 
( इंडिया ) प्राइवेट लिमिटेड , 
सनलाइट बिरिंग, 
26 - 27 आसफपली रोड, नई 
दिल्ली - 110002 

सदस्य 
5. श्री पी . एस . देवघर, अध्यक्ष 

मैसर्स एप्लाइट , इलेक्ट्रानिक्स लिमिटेड , 
ए -5/ 6 बाग्ले इन्डस्ट्रियल इस्टेट , 
थाणे - 500604 

मदस्य 
6. श्री सुधीर जालान , 

अध्यक्ष - सह-प्रबन्ध-निदेशक , 
मैसर्स वैल्स कन्दोल्स लिमिटेड , 
बल्स हाउस , 
21 कामक स्ट्रीट , 
कलकता- 700016 

सदस्य 
7. ब्रिगेडियर वाई . निरूला , 

मैसर्स कनफैडरेशन आफ इंडियन 
इंजीनियरिंग इन्डस्ट्रीज ( इंस्ट्रमेंट्स 
डिविजन ) 
172, जोरयाग, नई दिल्ली 

सदस्य 
8. श्री एस . मुखोपाध्याय , निदेशक ( तकनीकी ) 

इलैक्ट्रानिक विभाग , लोक नायक भवन , 
खान मार्केट , नई दिल्ली 

सदस्य 
9. श्री जी . वेन्कटरमनन, संयुक्त सचिव , 

औद्योगिक विकास विभाग , 

उद्योग भवन, नई दिल्ली -110011 सदस्य 
10. श्री पी . के . कृष्णमूर्ति , 

मुख्य निदेशक , 
इन्स्टीट्यूट फार डिजाइन ग्राफ इलैक्ट्रिकल 
मैजरिंग इन्स्ट्रमेंटस ( भाई डी ई एम आई ) 
स्वातंध्य सांत्या टोपे मार्ग , 
चूना भट्टी, सिओन पो . प्रा . मुम्बई 

सदस्य 
11. श्री पी . पी . मल्होत्रा , निदेशक ( इलैक्ट्रानिक्म ) , 

लघु उद्योग विकास आयुक्न का कार्यालय , 
निर्माण भवन , नई दिल्ली - 110011 सदस्य 


15. श्री आर . पी . सिंह, 

मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी, 
वैज्ञानिक और भौगोगिक अनुसंधान 
विभाग प्रोद्योगिकी भवन 
नया महरोली मार्ग, नई दिल्ली 

सवस्थ 
16. श्री मार . के . खना, निदेशक , 

टी टी डी 1, केन्द्रीय विद्युत् प्राधिकरण , 
सेवा भवन , नार्थ विंग, भार. के . पुरम , 
नई दिल्ली 

सदस्य 
17, डा . एस . सी . मेहता , 

मुख्य विशेषज्ञ ( कम्प्यूटर और आटोमेशन ) , 
भारतीय इस्पात प्राधिकरण , 
इस्पात भवन , 
लोदी रोग, नई दिल्ली 

सदस्य 
18. वाईस एडमिरल वी . भार . चौधरी, 

सवस्य ( तकनीकी ), 
तेल और प्राकृतिक गैस आयोग , 
बैंक माफ बड़ौदा भवन , 

7वां सल , संसद मार्ग, नई दिल्ली सदस्य 
19. श्री के . एन . रामानाथन , नियंत्रक 

केल्ट्रोन कन्ट्रोल्स , 
प्रारूर -688534 
अलेप्पी जिला , केरल 

मदस्य 
20. श्री बी . रामामुतम , 

प्रबंध निदेशक, 
मैसर्स पाइको इलैक्ट्रिकलस एण्ड इलैक्ट्रिकल्स 
लिमिटेड , 
मुम्बई- 400018 

सदस्य 
11. श्री लक्ष्मी सागर, अध्यक्ष , 

अखिल भारतीय उपकरण निर्माता , 
एवं व्यवहारी संघ , 
द्वारा ओरिएन्टल साईंस एपरेटस वर्क्स 
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, 

अम्बाला फैन्टोनमेंट -133001 . सदस्य 
22. श्री पी . नीलकान्त , निदेशक , 

मैसर्स सीमेंस इंडिया लिमिटेड , 
134-ए डा . एनीवेसेंट रोड , 
वोर्ली, मुम्बई- 400018 

सदस्य 
. 23. महानिदेशक , ए एफ एम एस , 
. दिल्ली का प्रतिनिधि 

सदस्य . 
24. श्री आर . एम . वालानी , 

अपर औद्योगिक सलाहकार , 

डी . जी . टी . डी . , उद्योग भवन , 
- नई दिल्ली 

- सदस्य सचिव 
[ सं . प्राई. एल . ई - 22 ( 7)/ 87] 
मी . वेंकटरमणन , संयुक्त सचिव 


12. श्री पी . अजीत सिंह, उपमहानिदेशक , 
___ भारतीय मानक ब्यूरो, मानक भवन , 
वी . एस . अफरमार्ग, नई दिल्ली 

सदस्य 
13. श्री बी . डी . जेहता, 

मंयुक्त सलाहकार ( इंजीनियरी ) , . 
योजना प्रायोग, योजना भवन, . . . 
नई दिल्ली 

. मदस्य 
A. श्री एस . आर . गोवारिकर ,. निदेशक , " , 

केन्द्रीय वैज्ञानिक उपकरण संगठन , 
सैक्टर 30 चंडोगढ़,- 160020 
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Engineering Industries ( Instruments 

Division ), 172 Jor Bagh , New 
• Dalhi. 


Member 


8 . Shri S . Mukhopadhyay , 

Director ( Technical), 
Deptt. of Electronics, 
Lok Nayak Bhavan , 

Khan Market, New Delhi. 
9 . Shri G . Venkataramanan , 

Joint Secretary , 
Department of Industrial Develop 
ment, Udyog Bhavan , 
New Delhi- 110 001 


Member 


MINISTRY OF INDUSTRY 
(Department of Industrial Development) 
New Delhi, 19th January , 1988 

ORDER 
S .O . 111 (E ) :- In exercise of the powers conferred 
by section 6 of the Industries (Development and 
Regulation ) Act, 1951 (65 of 1951), read with rules 2 , 
4 and 5 of the Development Councils (Procedural) 
Rules, 1952 , the Central Government hereby esta 
blisher, with effect from the date of publication of 
this Order in the Official Gazette , a Development 
Council for the scheduled Industry engaged in the 
manufacture and production of industrial instru 
ments and scientific instruments. 

The said Development Council shall consist of 
the following members, whose tenure of appointment 
shall be for a period of two years with effect ifrom the 
date of publication of this Order in the Official 
Gazette , namely : 
DEVELOPMENT COUNCIL FOR ( INSTRU 

MENTS INDUSTRY 
1 . Dr. N . Seshagiri, 

Chairman 
Additional Secretary , 
Department of Electronics, 
Pushpa Bhavan , 
Khanpur Road , 
New Delhi- 110 062 . 


Member 


10 . Shri P .K . Krishnamurthi, 

Principal Director, 
Institute for Design of Electrical 
Measuring Instrument (IDEMI) 
Swatantriyavcer Tatya Tope Maig, 
Chuna Bhatti, 
Sion P . O ., Bombay . . 
Shri P. P . Malhotra , 
Director (Electronics), 
Office of the Development 
Commissionei for Small Scale 
Industries, Nirman Bhavan . 
New Delhi- 110 001. 


Member 


Member 


12 . Shri P . Ajitha Simha , 

Dy. Director General, 
Bureau of Indian Standards, 
Manak Bhayan , 
B . S . Zafar Marg, New Delhi. 


* Member 


2 . Shri K . Vasudevan , 

Member 
Chairman -cum -Managing Director, 

Instrumentation Limited , Kota . 
3 . Shri R . D . Sharma, 

Member 
President, M /s . Tayloi Instrument 
Co., (India ) Ltd ., 
14 Mathura Road , 

Faridabad - 121 003 . 
4 . Shri H . C . Verma, Chairman , 

Member 
M /s . Associated Instruments 
Manufacturers (India ) Private Lid .. 
Sunlight Building , 26 - 27 Asaf Ali 
Road , New Delhi- 110 002. 


13. Shii B . D . Jehtra , 

Jt. Adviser ( Engg .). 
Planning Commission . 
Yojana Bhavan , 
New Delhi. 


Memher 


Member 


14 . Shri S . R . Gowaliker , 

Director, 
Cential Scientific Instiuments 
Organisation , 

Sector- 30 , Chandigarh -160 020 
15. Shri R . P. Singh , 

Principal Scientific Officer , 
Departmen : of Scientific 
& Industrial Research , 
Technology Bhavan , 
Now Mchrauli Road , 
New Delhi. 


Member 


5 . Shri P . S . Deodhar, President , 

M /s. Applied Electronics Ltd ., 
A -5 /6 Wagle Industrial Estate , 

Thane- 500 604 
6 . Shri Sudhir Jalan , 

Chairman -cum -Managing Director , 
M /s . Bells Controls Ltd ., 
Bells Houss, 21 Camac Street, 

Calcutta -700 016 . 
7. Brig. Y . Nirula , 

M /s. Confederation of Indian 


Monbor 


Member 


. * ? * 16 . " Shri R K Khanna . 
135 : ) Director , 

TO ! 227 , il Elostricity Authority , 


Member 
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Sewa Bhavan , North Wing , 
RK Puram , New Delhi.. . ", , , 


. 
; ... 


. 


Member 


Member 


17. Dr. S .C . Mehta , 

Chief Expert ( Computer & 
: Automation ) , 

Steel Authority of India , 
Ispat Bhavan , Lodi Road , 
New Delhi. 


21 . Shri Laxmi Sagar , . . . 

President, : : : 
All India Instrument Manufaturers 
and Dealers Association , 
c /o The Oriental Science 
Apparatus Works, 
Jawahar Lal Nehru Marg, 
Ambala Cantonment- 133 001. 


" 


18 . Vice Admiral B .R . Chowdhury , Member 
* Member ( Technical), 

Oil & Natural Gas Commission , . .. 
Bank of Baroda Building , 
7th Floor , Sansad Marg , 
New Delhi. 


22 . Shri P . Nilkant, Director " . Member 

M /s. Siemens India Ltd . , 
134- A Dr. Annie Besant Road , 
Worli, Bombay -400 018 . 


23 . A representative of DG , . 

AFMS, Delhi. 


Member 


Members 


19 . Shri K . N . Ramanathan , : . : : 

Controller, 
Keltron Controls, . . .. . . . 
Aroor -688 534, 1 : . 

Alleppey District, Kerala. :: .. 
20 . Shri V . Ramamurutham , 

Managing Director , 
M /s. Peico Electronics and 
Electricals Ltd ., 
Bombay- 460 018 . 


. . 

. . 
Member 


24 . Shri R . M . Balani, 

Additional Industrial Adviser, 
Udyog Bhavan , 
New Delhi. 

Member- Secretary. 


[No. ILE -22 (7) /87 ) 
G . VENKATARAMANAN , Jt . Secy. 
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